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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 
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DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 


Elenco n. 41 delle revoche in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere 


ci 
d . Si 
E SPECIALITÀ MEDICINALI Diana sa ali | dro, 
w serie, categorio e confezioni .| registrazione | registrazione |decréeto revoca 
4 
1{Erval, flacone gocce x 20 ce. tipo normale. . .{S.A.I.F.E., Bologna, via della! 13- 8-1958 | 7476 n. 3901/R- 
Villa nn. 17-19 15-12-1963 
2| Erval, flacone gocce x 20 cc. tipo forte. . . . IGR 13- 8-1958 7476/1 Id. 
SiErval, flacone x gr. 100 di sciroppo per bambini Id. 13- 8-1958 | 7476/A Id. 
4lIstobiogeno (categoria), 10 fiale x 2 cc. tipo vale- Id. 14- 4-1959 130/A Id. 
rianato 
5| Istobiogeno, 10 fiale x 2 cc. tipo semplico. . . . Id. 14- 4-1959 | 130 Id. 
6 Istobiogeno (categoria), tlacone x gr. 230 tipo va- Id. 14- 4-1959 130/C Id. 
lerianato 
7\Istobiogeno (categoria), flacone x gr. 230 tipo Id. 14- 4-1959 130/B Id, 
semplice 
8, Trigon, flacone gr. 200 di sciroppo . P Id. 11- 8-1958 | 12424 Id. 
9| Visiodina (categoria), fiacone gocce x gr. 253. . . Id. 2- 1-1959 929/A Id. 
10. Visiodina, 10 fiale x 2 CC... .0660.60 0a Id. 2- 1-1959 929 Id. 
11|Ciclodiolo, 1 fiala x 1 cc... 0... 0... + +! Farmacosmîci, Milano, via Do-| 11-11-1957 | 11537 Id. 
nadoni, n. 12 
12; Placathens, 10 compresse x gr. 300; 30 compresse Id. 28- 5-1962 | 11390 Id. 
x me. 300 
13| Placatuss, 30 compresse . ..0.0 L06064 00 Id. 15- 9-1961 | 14186 Ia. 
14 Placatuss (categoria), confezione x 20 cc. di solu- Id. 15- 9-1961 | 14186/B Id. 


16| Placatuss (categoria), sciroppo x ‘60 Ce.; * scirop- Id, 15- 9-1961 | 14189/A Id. 
po x 120 cc. 
17! Diurevigor, 20 compresse x mgr. 0,25, + + + «{Farmavizor, Sesto S. Giovanni| 30- 3-1962 | 19738 Id. 
(Milano), via G. Rovani, 214 
18|Idratene, 5 fiale x 2 CC... 6 61 00 0 00 6 Id. 31- 1-1952 | 5833 Id. 
19) Nicovigor, 10 fiale x 2 cc. x mgr. 100... .. Id. 11- 8-1958 | 14140 ld. 
20| Spasmovigor, 25 gonfetti x mg. 230... . + Id. ° 27- 6-1962 | 19977 ld. 
21|Sprintvigor, 40 djscoidi x mgr. 25... .. Id. 13- 2-1959 | 14774/1 Id. 
22] Sprintvigor, 40 disgoidi x mg. 10... ..... Id. 13- 2-1959 | 14774 Id. 


23 Hepamoxyl composto (categoria), fialone x 60 cc. l Lab, Farm. Maestretti, Milano, | 4 6-1952 | 6488 Id. 
via Gran Sasso n. 18 

24| Bronchio (categoria),9 pastiglie zuccherine all'’efe-|S.A.1.F.E., Bologna, via della | 13- 8-1958 112/B 
drina Villa n. 17-19 

25|Sandeptal, 10 confetti . . . +. +. + + + + + «|Sandoz, Milano, piazza Michele | 23-10-1951 | 5500 


Cappelli n. 6 


Id. 


Id. 


26) Aber, flacone x gr. 150.0606000 0060066 Schiapparelli, Torino, corso Bel-| 15-12-1951 ! 5692 14 
gio n. 86 
ti si autorizz. lettera Id. 
27| Micoclorina, tubo pomata 35% gr. 5; 3 ovuli mer. 500 a ide via Cappuc n, 810/20300 29.92.1/24875 


I del 12-8-1954 
28|Adiarrol, uso vetèrinario, fiacone x gr. 120. . Angelini Francesco, Ancona, via| 6-10-1952 | 7131 


n 3912/R. 


Flaminia n. 111 30/12/1963 
29] Antiestrina, uso veterinario - veleno, flacone x id. 65-11-1955 | 10536 Id. 
gr. 300 
30|Confocalcium, 6 fiale x 10 cc. 3° grado . . . . Id. 22- 8-1955 | 9946/B Id. 
2liCultidol. . ., ERA Su Id. 6-10-1952 | 7130 Id. 


32| Endoartropathyl arsenicale stricnico, f fiale x Id. 22- 9-1956 | 11418/D Id. 


zione 
15|Psicasten, 20 compresse . . . . att Ia. 20- 8-1959 | 15393 1a. 
10 cc. 
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i 
E 
È SPECIALIT\ MEDICINALI DITTA E SEDE “da è da 1. 
- serie, catogorie e confezioni registrazione | registrazione idecreto revoca 
33! Enteroseptol, uso veterinario, vaso x g. 500 polvere | Angelini Francesco, Ancona, via| 9-10-1952 | 7133 n. 3912/R 
Flaminia n. 1ll 30-12-1963 
g4i Gocce nuove, flaconcino x 2 cc... 4.4. + 1d. 19-12-1956 | 11561 Id. 
35! Kalmal, scatola di un cachet. . . . FRESE Id. 3- 7-1957 | 12715 Id. 
36! Permacalcio, 5 fiale x 5 cc. x gr. 0,500 . ieri Id, 12-12-1958 | 14586 Id. 
37|Permacalcio, 5 fiale x 10 cc. x gr. 1... .. Id. 12-12-1958 | 14586/1 Id. 
38|Permacalcio (categoria), 10 supposte x gr. 0,5 per Id. 12-12-1958 | 14586/A-1 Id. 
bambini 
39' Permacalcio (categoria), 10 supposte per adulti Id. 12-12-1958 | 14586/A Id. 
x gr. 1 
40; Permacalcio, 5 fiale x 10 cc. x 2,5 tipo forte . Id. 12-12-1958 | 14586/2 Id. 
41|jPermacalcio supposte A-D3, 10 supposte adulti; Id. 4-10-1955 | 10396 Id. 
10 supposte bambini 
42 Zoovigorina, uso veterinario, flacone x 300 gr... Id. 9-10-1952 | 7134 Id. 
43|Collyrium SIFI acido picrico 1%, tubo pomata |S.I.F.I., Catania, via Nicola Co-| 24-11-1956 | 11044 Id. 
oftalmica x gr. 8 viello n. 15-B 
44) Collyrium SIFI - citro - cuprica 3%, tubo x gr. 8 Id. 24-11-1956 | 2857 Id. 
(pcmata ofialmica) . 
45! Colyrium arcirolo 5%, tubo pomata x gr. 8 (po- Id. 24-11-1956 | 2765 Id. 
mata oftalmica) 
46° Collyrium SIFI opiochina basica 1%, tubo pomata Ia. 8- 1-1957 | 2883 Id. 
| oftalmica x gr. 8 
47 Ca SIFI optargol, tubo pomata oftalmica Ia. 24-11-1956 | 2053 Id. 
x gr. 
48: Collyrium SIFI streptolisina, tubo pomata oftal- Id. - 30-11-1956 | 2798 Id. 
| mica x gr. 8 
49' Collirio SIFI - xero - formio 2%, tubo pomata Id. 30-11-1956 | 4518 1a.” 
oftalmica al 2% x gr. 8 
60 Collyrium SIFI xeroformio 5%, tubo pomata of- Id. 8- 1-1957 | 4518/1 Id. 
talmica al 5% x gr. 8 . 
51|Cortilen SIFI, fiale x 0,50 cc. mgr. 6... .. rà. 7-12-1956 | 7414/A Id. 
52|Cortilen Tc collirio oleoso (categoria), flacone col-’ Ia. 7-12-1956 | 7414/D Id. 
lirio x 3 cc i 
63| Cortilen Y.D. SIFI normale (categoria), ... . . Id, 7-12-1956 | 7414/L Id. 
b4j Cortilen V.D. SIFI forte (categoria)-pomata oftal- Id. 7-12-1956 | 7414/M Id. 
mica all'1% 
65| Cortilen SIFI, 3 fiale x .0,50 vv. x mgr. 3... Id. 7-12-1956 | 7414/N Id. 
Eta-Cortilen mite, flacone x 3 ce. x mgr. 100. . Ia. 6- 51961 | 18805 Id. 
67| Eta-Biocortilen mite, flacone collirio x 3 cc. x Id, 12- 5-1961 | 18804 Id. 
mer. 100 
58 Eta-Biocortilen V.C. mite, flacone collirio x 3 cc. Id, 12- 5-1961 | 18804/A Id. 
x mgr. 100 
59] Veracin SIFI (categoria), flacone collirio x 5 cc. Id. 30-11-1956 |' 11064/A - Id. 
60| Veracin SIFI, tubo pomata oftalmica x gr.5. . Id, 30-11-1956 | 11064/1 Id. 
61| Vitecaf (categoria), flacone collirio x 5 cc. forte Id. 25- 9-1962 | 15203/A-1 Id. 
62| Cardiotonina, flacone x 20 cc... .. +. + + .|Bonomelli Farmaceutici, Dolza-| ‘1- 8-1956 | 3378 Id. 
go (Como), via Monte Cucco- 
lin. 1 
63| Digistrofilina, 6 supposte . . . 0. è 0 3 è + Id. 13 -9-1958 | 14309/A Id. 
64| Sincormile, 5 fiale x 2 ce... . see le Id. 7- 6-1957 12484/A Id. 
65| Anasma tipo semplice, 20 confetti ‘ta aaria) + .|Lisapharma, Erba (Como), via| 8- 8-1960 | 11262/A Id. 
Licinio n. ll : 
66| Anasma aerosol (categoria), flacone x 10 cc. . . Id. 25- 6-1956 | 11262/B Id. 
67|Anasma antiistaminico, 15 confetti x gr. 0,85 (ca- Id. 8- 8-1960 | 11262/C Id. 
tegoria) 
68) Antipulmina, 12 fiale x 100... è 00 0.4 0 Id. 5- 1-1955 | 9644. Id. 
69 Antipulmina, 12 fiale x 2 ce... . 5 6 Id. 29- 9-1960 | 9644/1 Hd. 
70) B1 Lisa, 8 fiale x 2 cc. x mgr. 10; 8 fiale x ‘9 ce. Id. 4- 8-1954 | 8374 Id. 


x mgr. 25; 8 fiale x 2 cc. x mgr. 50; 8 fiale x 2 
cc. Xx mgr. 100 | 
71|Calcio levulinato, uso veterinaio, soluzione iniet- Id. ° 16-10-1959 | 15982 Id. 
tabile al 10%. x 50 cc.; soluzione iniettabile al 
10% x 100 cc.; soluzione iniettabile al 10% Xx° 
250 ce. 
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i i Pa n 
i o SPECIALITÀ MEDICINALI dii ta a Hel 
Si serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione |decreto revoca 
2 | | 
| | 
72 Calcio levulinato, uso veterinaio, soluzione iniet-| Lisapharma, Erba {Como), via! 16-10-1959 | 15982/1 n. 3912/R 
| tabile al 20% x 250 ce. Licino n. 11 | 30-12-1963 
73| Calcio levulinato, uso veterinaio, soluzione iniet- Id. | 16-10-1959 | 15982/2 Id. 
tabile al 30% x 250 cc. î 
74 Ciclostreptal, uso veterinario, fiaconcino x gr. Id. 23- 3-1961 | 13078/A-1 Id. 
0,100 a tappo perforabi:e con fiala solvente : 
“5 Jodojodina semplice, flacone gocce x 60 cc. . . . Ià. 3-11-1954 | 9528 Id. 
#6ì Firocal D3, flacone x 15 ce. x mgr. 7,5 in olio . Id. 22-12-1955 | 10362/A Id. 
71 Fosfolisa, 12 fiale x 2 cc. normale; 12 fiale ‘x 2 cc. Id. 10- 5-1954 8941 Id. 
forte 
78: Micosan (categoria), flacone x 2530 ce. di soluzione Id. 19-11-1959 | 8947/A Id. 
| al 5%, uso veterinario 
79 Micosan (categoria), 50 compresse x gr. 0,200. . Id. 19-11-1959 |  8947/B-1 Id. 
80 Norbilina K, 6 fiale x 1 ce. x 10 mgr. . ... Id. i 10-10-1955 I 6803/A Id. 
81|Gastroepatina, 6 fiale x 2 cc... . +. + + .|Pieiro Negroni, Cremona, via ce 1- 8-1947! 808 Id. 
Aglio n, 4 | 
82! E/ecalcium C (categoria), 10 fiale x 2 cc. + 10!ISt. Farm. Falorni, Firenze, via) 12-11-1953 | 1133/A Id. 
x 1 cc.; 5 fiale x 9 co. + 5 x 1 cc.; 10 fiale! Bechi n, 3 
x 4 ce. + 10 x 1 ce.; flacone x gr. 180 
83! Novoneurol, 10 fiale x 2 cc. tipo semplice; 10 fia- Id. 2- 2-1948 | 1108 Id. 
le x ? cc. tipo bromato; 10 fiale x 2 ce. tipo 
iodato : : 
84 Novoneurol E (categoria), 5 fiale x 2 ce... Id. 25- 3-1953 i 1108/A td. 
85} Novoneurol vit: E (categoria), 5 supposte . . Id. 26- 5-1954 | 1108'B Id. 
86' Belcaloid, 30 discoidi . . . ...... + .|Soc. Halo Britannica Manetti & | 17-10-1957 | 12910 Id. 
Roberts, Firenze, via Carlo I 
Pisacane n, 1 i 
87 Combaleudrin, 20 discoidi . ......4 Id. 22- ca 9312 td. 
88! Efeca!ciumì, 10 fiale x 2 cc.; 10 fiale x 5 cc.; ;|tst. Farm. Falorni, Firenze, via; 12- 1-1948 | 1153 Id. 
i 5 fiale x 10 ce.; sciroppo x gr. 180 j Bechi n. 3 
89. Glico-Ci già Glicovit C orale, flacone x 10 ce. . .|Spemsa, Firenze, via Dante dai 6- 9-1952| 6982 Id 
i Castiglione n. 7 
90. Jodorantin, 40 compresse confettate . . .. .. Ia. 11-10-1954 | 9380 Id. 
91 Coazimol, 1 fiala x 10 cc... .... + + .|Bruschettini, Genova, via Ison-| 2- 2-1955 | 5 Id. 
zo n. 6 
92! Collirio oleoso alla etilmorfina, flacone x gr. 10//S.M.E.A., Genova, via Mylius} 18- 4-1950 | 3155 Ia. 
n. i 
93 Cupro cistina, 2 fiale x 1 ce. 1°-grado; 4 fiale x | Bruschettini, Genova, via Ison-| 31- 8-1949 | 2340 «dd. 
2 ce. 2° grado. 4 fiale x 5 cc. 3° grado; 2 fiale zo n. 6 
x. 10 cc. 4° srado 
94  Colismina, uso veterinario, 5 fiale x 10 cc... .|Belfanti, Milano, via Darwini 14 3-1956 | 10957 Id. 
n. 20 | | 
95: Endosplenina, 1 fiala x 3 CC... LL... Id. 13- 5-1952. 6402 Id. 
86! Endotimina, 45 compresse... Id. 18- 6-1952 | 6640 Id. 
97 Eutonina, flacone x 150. cc.; 50 compresse . . . Ja. ì 4- 7-1952 } 6662 Id. 
98 Piltrato antipiogeno polivalente, 3 fiale x.:10 ce. Id. 1-12-1958 | 14567 Id. 
99: Fosfoplasminà,'#2 fiale x 1,50 cc... 0... Ia. 1-12-1958 | 14568 Id. 
100: Fosfoplasmina,:8 fiale x 3 cc... . ima Id. i 9- 3-1959 ! 14568/1 Id. 
101! Gelco' semplice e sulfa, busta x 1 daino! (cm. Id. 4- 7-1951 | 5069” Id. 
R0x5x1) semilice; busta x 1 pezzo (em. 10x53 
x 1} semplice; busta x 5lamine {cm. 10x5x0,05) 
semplice; tubetto x 1 pezzo (cm. 5x1x1) sem-| 
plice; sulfa: ‘busta x 1 pezzo (cm. 20x5x1);! 
sulfa busta x 1 pezzo (cm.10x5x1); sulfa bu- 
sta x 5 lamine (cm. 10x35x0,05); sulfa tubetto 
x 1 pezzo (cm. 5x1x1) 
102! Ismarot, uso veterinario, 5. fiale x 10 cc.; flacone Id. 23- 8-1956 11498 Id. 
x 100 cc. ; I 
103! Ismarseno, usa.weterinario, D fiale x 1 co. S Id. | 11- 7-1955 10177 Id. 
104: Ismarseno, uso veterinario, 5 fiale x 10 cc.; fia. 1d. 11- 7-1953 | 10177/A Id. 
i cone x 50 ce. i 
105; Ismazide (categoria), 6 fiale x 2 cc... . n Id. 29- 4-1953 | 6337/A Id. 
106! Lioraccino paratifo maiali, uso veterinario, 1 fa- Id. 14 1-1955 | 10546 Id. 
i la x 10 ce. + fiacone x 10 cc. di soluzione | 
| diluente | | 
| 


no x 10 cc. 


n. 15 
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d SPECIALITÀ MEDICINALI S Numero 
IS) , DITTA E SEDE di di e Cata 
= serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione |decreto revoca 
VA 
107) Metapril, 2 capsule; 12: capsule . . . . «+ +| Belfanti, Milano, via Darwin} 8-11-1954 | 9524 n. 3912/R 
n. 20 30-12-1963 
108|Metapril (categoria), scirorpo x 120 cc. . . . Id. 22- 4-1955 | 9524/A Id. 
109/ Metrosulfa, 10 sacchetti x 20 compresse, 1 sca- Id. 13- 1-1959 | 14702 Id. 
tola x 20 compresse 
110' Microfagina colibacillare, 10 fiale x 3 cc. per uso Id. 1- 8-1951 5120 Id. 
locale ed orale 
111] Peptone, 40 compresse; 12 fiale x 1 cc... . Ia. 21- 5-1952 6472 Id. 
112] Oftalmozim, 2 fiale liofilizzate (A e B) + fiala di ld. 27- 3-1961 | 17965 Id. 
solvente (A e B) 
113| Siero antivipera, 1 fiala x 10 co... . Ù a Id. 10- 9-1952 | 7039 Id. 
114| Siero contro il paratifo dei maiali, uso pslavina: Id. 5- 2-1957 | 12150 Id. 
rio, flacone x 50 cc. 
115| Stenarsol, 12. fiale x 2 co... ... Id. 20- 5-1952 | 6478 Id. 
116| Stenofosfol, 13 fiale x 1 cc. 1° grado; 1 fiale 1d. 26- 5-1952 | 6521 Id. 
x i cc. 2° grado; 40 compresse con vitamina BI ; 
117! Stenofosfol veterinario, 6 fiale x 1 cc. . Id. 30- 5-1955 | 10047 Id. 
118| Stenofosfol veterinario, 5 fiale x 10 cc. flacone Id. 17-10-1955 | 10047/A Id. 
x 50 cc. 
119) Sinercillina, 10 compresse x 100.000 U.I.; 10 com- Id. 25- 9-1953 | 4697 Ia. 
presse x 60.000 U.I. 
120) Stilbovet, uso veterinario, flacone x 10 cc.; flaco- Id. 10- 8-1960 | 17699 Id. 
ne x 100 cc.; flacone x 250 cc. j 
121| Stilbovet, uso veterinario (categoria), (iniettabile Id. 10- 8-1960 | 17699/A 1d. 
soluzione oleosa), flacone x 10 cc.; flacone x i 
100 ce. flacone x 250 cc. 
129] Vaccino colibacillare polivalente curativo, 12 fia- Id. 23- 1-1960 | 16737 Id 
i le x 1 cc. ; 
12gl Faccino Gonococcico, 12 fiale x 1 cc. Id. 24 2-1959 | 14815 19. 
194| Vaccino stafilococcico curativo polivalente, 12 fia- Id. 29- 5-1959 | 15198 Ia 
Ci le x 1 cc. ; 
125 Zimargolo (categoria), 6 fiale x 5 cc., uso UMANO | Istituto sierot. milanese Belfan-{ 13- 8-1958 13343/A Id. 
| ti, Milano, via Darwin n. 20 
126; Cardiotest paparerina, 6 supposte x 3 gr. . Biotrading, Milano via Monte-| 18-10-1960 | 17800 Id. 
napoleone n, 20 
127 Teobromina, 20 compresse x 0,50 SP. . + + è Bayer di Leverkusen (Germa-| 13- 7-1953 7970 Id. 
Ù nia) rappresentata in Italia 
dalla ditta Cofa di Milano, 
viale Certosa n. 126 
198 Rapidocillina, fiacone x 500.000 UL... Cofa, Milano, viale Certosa nu-| 5-11-1956 10578/2 Id. 
mero 126 
129 Novo-colina, 6 fiale x 2 cec.; 6 fiale x 3 cc. Ist. De Angeli, Milano, via Se-| 11-11-1957 | 13252 Id. 
rio n. 15 
130! Cytepar endovenoso, 3 fale liofilizzate +5 fiale | Erba, Milano, via C. Imbonati| 24- 2-1961 | 18365 14. 
solvente x 3 cc. n. 24 : 
131) Epatofillina, 5 fiale x 2 cc. per uso intramusco- | E.S.T.E, via S. Giuseppe Cotto-| 18-10-1958 | 14296 1d. 
lare lengo n. 31, Milano 5 
132 Epalonilina: 5 fiale x 10 cc. per uso indovenoso Id. 18-10-1958 | 14296/A Id. 
133] Creabit, ‘20 compresse x 100 mg.; 30 compresse | Farmacosmici, Milano, via Do-|26- 9-1961 | 19251 Id. 
x 100 mg.; 40 compresse x 100 mg. nadoni n. 12 
134| Drenepar, 25 compresse . . .. 0.0. +.» Id. 2- 3-1959 | 14920 Id. 
135] Geriailricon, 20 confetti x gr. 0,60... +... Id. 19- 6-1961 16562, Id. 
136! Lysthenon, 5 fiale x 5 cc. tipo forte . . +. . + .|Oesterreichische stickstoffwerke,{ 9- 7-1962 | 9150/1 Id. 
di Lina Donav (Austria), rap- 
presentata in Ialia dalla dit- 
ta farmacosmici di Milano, 
i via G. Donadoni n. 12 
197| Lusthenon, 5 fiale x 2 cc. tipo normale . . è. Id. 9- 7-1962 | 9150 Id. 
138! Figocor, 25 compresse x mg. 100... ... Farmacosmici, milano via Do-| 3- 7-1961 | 17852 Id. 
nadoni n. 12 x : 
139) Fermenti lattici Merano, 10 flaconcini x 5 ce. per | F.lli Colnaghi farmaco Merano, | 11-11-1958 | 14445 Id. 
uso orale | Milano, via Zanella n. 5 
140) Isocollirio Far eserina salicitato 0,50%, flaconci.| Farmita, Milano, via Bellezza] 26- 5-1952 | 6507 1a, 


|® 


] N. d'ordine Il 


174 
175 


176 
177 
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nina, pomata gr. 7 al 5% 


G. Covone n. 66 


I 
? Data 
SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE di 
Serie, categorie e confezioni rogistraziono 
pomata oftalmica Far antiulcus-L, tubetto x |Farmila, Milano, via Bellezza | 19- 4-1952 
gr. ? n. 15 ; 
Pomata oftalmica Far, pomata g.7......|- Id. 12-10-1950 
Pomata oftalmica serig mercurio ossido giallo, Id. 16--6-1948 
pomata gr. 7 . 
Pomata oftalmica serle etilmorfina già scrie Dio- Id. 18- 6-1948 


i 


algil, 80 compresse. . + + +. + è » + +| Giangrasso, Milano, via Settola fantorizz. lettern 
ARIGIgto, 29° (COMR n. 30 9-10--1950 
Analgil, 8 fiale x 5 CC... 06000 Id. 16- 4-1951 
Analgil, 10. fial 10 ce.; 12 supposte REN Id. autorizz. lettera 
9 sui PRO 11-11-1954 
Ipopiesil, 5 fiale. x 10 cc.; 5 fiale x 3 ce.; 6 sup- Id. 1- 7-1953. 
poste 
Fosfenil tonico, 10 fiale x 1 cc.; 20 compresse Id. 20-10-1949 
Fosfenil sedativo, 10 fiale x 1'cc. . . .,, + Id. 20-10-1949 
Vitepat, 10 fiale da 3 cc.; 6 fiale x 10 cc.. . . + Id. autorizz. lettera 
11 11-1954 
Vitcpat, 30 compresse pet Bb ad dae a Id. autorizz. lettera 
5- 8-1950 
Diferol 30, 1 fiala x 2 ce.; 2 fiale x 0,015 * * Farmavigor, via G. Rovani nu-| 13- 9--1948 
mero 214, Sesto S. Giovanni 
(Milano) 
Diferol 30, 1 fiala x 1 cc. 300.000 UT... . Id. 15- 2-1951 
Diferol 45, 3 fiale x 0,015; 1 fiala x 5 cc... , . Id. 13- 9-1948 
| 2- 1-1951 
Diferol 45, 1 fiala x 2,5 CC... ...0006 0 Id. 15- 2-1951 
EFappavigor, 5 fiale x 2.cc. x mg. 10... .-. Id. 11- 8-1958 
Urtoriyor, 30 compresse tipo semplice; 100 com- Id. 20- 6-1959 
presse tipo semplice 
Ortovigor, 309 compresse tipo sedativo; 100 com- Id. 20- 6-1959 
prasse tipo sedalivo 
Tocovigor, 5 fialo x 2 ce. x ma. 30. «60. +» Id. 11- 8-1958 
Tocovigor, 5 fiale x 2 cc. x me. 300... .. Id. 22-11-1961 
Citolo, flacone x gr. 150 elisir; 10 fiale x 5 co.;t Istituto terapico ambrosiano, | 4- 7-1953 
5 fiale x 10 cc. Milano, via :Cagliero n. 21 
Lisangor, 20 compresse x g. 0.15 x mg. 15. +. .{Istituto di sierotérapia e che-| 24-10-1961 
mioterapia, Milano, viale Li- 
guria n. 21 
Lisangor, G supposte x g. 180 x me. 50, . + Id. 24-10-1961 
Depremid, 20 compresse x.mg. 23. . +. + + .| Lab. bioterapico milanese Sel-| 9_ 6-1960 
. vi & C., Milano, via Gallarate 
n. 184 
Trafogenina, 10-fiale x 2 cc. tipo semplice; 10|Lab. farmacologico milanese, | 4- 3-1948 
fiale x 2 cc. tipo arsenicale Milano,. via Codogno n. 5 
Trofogenina Bil (categoria), 10 fiale x 2 cc. tipo Id. 2- 2-1952 
semplice; 10 fiale x 2 cc. tipo arsenicale 
Trofogenina B/1 (categoria), 30 compresse . . Id. 20- 8-1959 
Dilacor ora Dilacoril, 10 fiale x 2 cc... , Lang, Milano, via Randaccio | 14- 7-1954 
i n. ; 
Rinotrix, flacone nebulizzatore x 10 cc... Luso farmaco, Milano, via Car-| 9-12-1960 
nia n. 26 
Distosil, per uso veterinario, 50 capsule x 50 gr. | Maccagni, Milano, via Ricotti| 9- 9-1949 
cad.; 25 capsule x 10 gr. cad. n. 15 
Kiromicina, 16 capsule x mg. 250... . +. . + .| Maestretti, Milano, via Gran] 28-12-1960 
Sasso n 18 
| Reumina (categoria), 5 ffale x 5 cc.; 5 fiale x | Medicamenta, Milano, via G. 9- 2-1954 | 
10 cc. ; Mida n. 7 
Deltafil (tipo debole), tubetto x gr. 5 di crema |Mil-Far, Milano, via Sangiorgio | 26- 6-1958 
1 (uso dermatoalogico) n. 15 
Insulina, 1 fiala x 10 cc. x 400 U.LL . +. + .} Recordati, Milano, via M. Ci-| 16- 9-1950 
vitali n. 1 
i Tefacol, 3 fiale x 10 cc. L 4 0 0a 6 886 Id. 22- 1-1949 
Tiobil:, 30 confetti... + e 0 a 4 è a a» » .|Lab. italiani, Robin, Milano, vial 3- 6-1950 


Numero Numero 
di e data 
registrazione SS revoca 
6252 n, 3912/R 
30-12-1963 
3925 Id. 
1437 1a. 
1436 Id, 
2461 del 14. 
20- 9-1949 
2461/A Id. 
2461/B Id. 
7881 1a. 
2463 Id. 
2462 IA. 
2464/A Id. 
2464 Id. 
1540 ld. 
1540/A 1a. 
1540 Id, 
1540/A Id. 
14139 10. 
15253 Id, 
15253/A 1d. 
14138. Id 
14138/1 Id. 
7906 Id. 
19335 Ta. 
19333/4 Id. 
-1718ì Id. 
1202 Id. 
1202/A° Id. 
1202/ Id. 
9147 Id. 
18166. Id. 
2214 Id. 
18320 Id. 
5932/A Id. 
14013 Id. 
1914/A Id. 
1726 Id. 
3469 Id. 
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203 
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Singapore 57, 1 fiala x 1 cc. (1 dose); 1 fiala 
x 5 ce. (5 dosi) 


dianapolis (USA),. rappresen- 
tata in Halia dalla ditta Far- 
mamerica, viale Parioli n. 90, 
Roma 
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178] Marsilid Roche, 30 compresse x mg. 50; 100 com-j Prodotti Roche, Milano, piazza| 31-10-1958 | 13626 n. 3912/R 
presse x me. 50 Durante n. 11 30-12-1963 
Marsilid Roche, 50 compresse x mg. 23...» Ià. 20- 8-1959 | 13626/1 Id. 
Protocai guaiacolo, 10 fiale x 2 cc.; 10 fiale x | Rotta & C., Milano, via Wa-j 30- 3-1950 | 3102 Id. 
5 ce.; 5 fiale x 10 cc. shington n. 1 
Solurutina, 5 fiale x 5 cc.; 50 confetti . . + Simes, via Bellerio n. 41, Affori] 18-11-1950! 4143 Id. 
: ‘. Milano) i 
Kelangin (categoria), 6 fiale x 2 cc. x mg. 50,|Sintexfarm, Milano, via Prin-| 22- 2-1961 6957/A Id. 
tipo semplice cipe Eugenio n. 6 
Kelangin (categoria), 6 fiale x 2 cc. x mg. 100, Id. 22- 2-1961 | 6957/A-1 Id. 
tipo semplice 
Kelangin, 6 fiale, x 2 cc. x mg. 50, tipo sedativo Ia. 22- 2-1961 | 6957/C Ia. 
Peptoiodina, 10 fiale x 1 cc. di 1° grado. . . . .| Soc. ind. terap. italiana - S.I.!| 20-10-1957 | 13080 Id. 
T.I., Milano, via Cantoni n. 4 
Peptojodina (categoria), 1 flacone x 30 cc. . + Id. “| 11- 2-1960 13080/A 14. 
Peptojodina, 10 fiale x 2 cc. di 2° grado . . Id. 20-10-1957 | 13080/1 Id. 
Peptojodina, 10 fiale x 2 cc. di 3° grado . +. Id. 20-10-1957 ‘13080/2 Id. 
Neocordial (categoria), flacone gocce x 20 cc. .|S.P.A., Milano, via Biella n. 8| 28- 5-1962 5976/A Id. 
Forapin, pomata x gr. 20 tipo 1°, + +. + «+ + »|Heinrich Mack Nachf di Iller-] 1- 9-1954 | 8321 Id. 
tissen (Germania), rappresen- 
tata dalla ditta Lab. Thiele 
‘ di Milano, via Senofonte n. 5 
Calcamina, gocce x 15 ce.; gocce x 6 cc. . + Wander, Milano, via Meucel! 4. 6_1949! 2100 Id. 
n. 39 8- 5-1953 
Fenidrone fiale e supposte (categoria), 5 suppo-|Stholl, Modena, via Giardini) 5-12-1953 | 6999/A Id. 
ste x gr. 0,50 per adulti n. 507 
Neodiuril, 20 comprese. . . +. è 0 0 0 è» Id. 24- 2--1953 7491 Id. 
Birecial, 6 supposte per adulti . . +. è + Farmaceutici Lenza, Napoli, via | 20- 8-1959 |} 13218 Id. 
Pontenuovo n. 28 
Birecial, 6 supposte per bambini . . . . . +. Id. 20- 8-1959 | 13218/1 Id. 
lodoserum, fiale x 2 cc.; flacone x gr. 189. . .| Pennino lab. di farmacologia, | 29- 4-1949 | 1842 Id. 
Napoli, via Ottavio Tupputi 
n. 9 
S.C.0.T., flacone x gr. 150 . . . . +. è + è «| Dinucci, Pisa, via Conte Fazio| 12- 9-1959 | 15704 Id. 
n. 21 
Vitasal, 30 compresse; 6 fiale x 10 cc.; flacone | Stholl, Modena, via Giardini| 1- 4-1950 3158 Id. 
x gr. 150 n. 507 
lodocivit (categoria), 3 fiale x 5 cc... . + S.I.R.T., via Privata Paoli n. 2,| 14-10-1949 |  2199/A Id. 
Pontedera (Pisa) 
Rasedavit (categoria), 40 confetti x gr. 0,6 c.a. . Id. 7- 3-1960 | 11789/A Id. 
Cholinergol, tabloidi 100 x mg. 2; 12 fiale x 1] Burroughs Wellcom di Londra,} 15- 7-1952 6745 Ia. 
ce.; 3 fiale x 1 cc. già rappresentata in Italia 
dalla ditta Farmacosmici di 
Milano, ora Wellcome Italia, 
vix Petronella nn. 22/24, Po- 
mezia (Roma) 
Darenthin, 100 compresse x 200 mg.; 500 com- Id. 28- 1-1961 | 117140 rd. 
presse x 200 Mg. 
Dornokinase Welcome, 1 fiala è. è. è 0 0.» Id. 9- 4-1953 | 7651 Id. 
Kepler, flacone X gr. 360. . + è 0.00 0 0 0. Id. 4- 8-1958 | 11458 Id. 
Infundin, 6 fiale x 0,5 cc.; 2 fiale x 0,5 cc.; 6 fia- Id. 8- 3-1952 | 6014 Id. 
le x 1 cc. 
206| Gential, tubo x gr. 30 di gel allo 0,5% + . .|Biomedica, Roma, via Tiburti-| 15- 7-1957 | 12770 Id. 
na km. 15 i 
Gential, 6 ovuli allo 0,5%. +0. + +00 +0» Id. 15- 7-1957 | 12770/A Ta. 
208| Vaccino concentrato antinfluenzale con virus A/1|Pitman Moore Company di In-! 23- 4-1959 | 13463 1d. 
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200 Iufagen, flaconcino x 7,5 pari a 5 dosì . . è Pitman Moore Company di In-| 29- 9-1960 | 17113 n. 3912/R 
.- dianapolis (USA), rappresen- 30-12-1963 
tata in Italia dalla ditta Far- 
mamerica, viale Parioli n. 90, 
i Roma 
210 Neurobi 12, 1 flacone x mgr. 50 + fiale solvente! Lab. antibiotici I.CI.ETFE., Ro-} 13- 3-1961 | 18528 Id. 
x 1 cc. x 500 mcg. ma, via S. Teodoro n. 60 
211 tarocobal 500, 5 fiale x meg. 1000 + 5 fiale x 2 ce, [Icar, Roma, via G. D'Arezzo| 22- 2-1962 | 19486/1 Id. 
n. 32 
: 212 Idrocobal 500, 5 fiule x 500 1iuvg. + 5 fiale di sol. Id. 22- 2-1960 | 19486 Id. 
| vente x 2 cc. 2 
213 D/2 Chibi (urto), fiale x 2 cc.; flacone x 5 ce.;l Istituto nazionale chimico bio-| 5-10-1951| 5409 Ia. 
| 3 fiale x 1 cc. 3 logico, Roma, via Ascoli Pice-: 20- 8-1952 
D/2-idrosol Chibi, fiacone x 5 cc.; 3 fiale x 2 cc. no n. 19 
214 Sedazina, 10 fiale x 2 cc... . 0. + + + + + + | Hoffman Lampis, via Tiburtina | 20- 8-1959 | 15458 Id. 
-| km. 12, Roma 
215: Ulcosedol, 30 compresse x gr. 0,15... + Id. 7- 1-1956 1-10704 Id. 
216! Disurin, 20 compresse, 109 gr. di granulare . Ravasini, Roma, via Ostilia, 151 19- 4-1945 96 Id. 
217, Bronchiase, flacone x gr, 175...» Farmaceutici Ledig, Salerno,| 29- 8-1959 | 5270 Id. 
î Via Papio, 20 
218 Poligal, fiacone Xx gr. 113.0. 606006 +6 è Cauvin Gicvanni, via Italia, 49,| 28- 9-1948 | 1619 Id. 
Albenga (Savona) 
219 Depurativo della ditta Farbio, flacone x gr. 175| Abrumar, via 24 Maggio, Giu-| 23- 7-1953 | 7986 Id. 
, tipo semplice lianova (Teramo) 
220 Granulare mineralizzante Baroni, flacone x gr. 60] Baroni, Torino, via Balme n. 1} 9- 9-1957 | 12979 1d. 
22) Belalgin, 3 fiale x 2 cc. . è 00 00. +» + +| Boniscontro & Gazzone, Torino, | 2-11-1959 | 16227 Id. 
corso Racconigi, 23 
222 Cifamycin rafforzato (categoria), 1 fiacone x]|C.IF.A., Torino, via Cervino, 68] 4- 6-1957 | 10182/B Ia. 
- (00.000 ULI, + gr. 0,50 
223 Cifamycin (categoria) 1 flacone x 600.000 U.I. + |C.I.F.A., Torino, via Cervino, 68) 22-12-1960 | 10182/G Id, 
| «gr. 0,50 di streptomicina con annessa fiala sol- = 
| vente x 3 co. 
224 Plasmogen B 12, 40 confetti . . .. . + + +] Farmaceutici Procemsa, Tori-| 21- 1-1952 | 5802 Id. 
! * no, via Pincrolo, 13 13- 8-1958 
225 Meton, flacone x 10 cc.; 30 compresse x 0,169; |.Ist. Farm. Internazionale, To-] 7- 9-1953 7947 Id. 
1 20 compresse x 0.338; 15 compresse x 0,676 rino, via Monte Albergian, 25 
226 Nicobil (categorinì, 5 fiale x 3 c6., . 6... Id. (25 2-1958 1373/A. 1a. 
227 Nicobil (categoria), 3 fiale x 5 00... +... td. 26- 2-1958 | 1373/B Id. 
225. Plasmar, flacone x gr. 210.0066008 0800 Id. 7- 4-1948 | 1286 Id. 
229, Reumal, fiacone x gr. 210... RE SII Id. 7- 4-1948 | 1285 Id. 
230 Gratrycin, fiaconcino x 10 cc. x me. 400 + fiala | Lab. Riochimico-Farmaceutici| 12- 5-1961 | 17384 Id. 
sulvenie x 3 co, Smit; Torino, via Stefano Cle-| 21- 3-1962 
i mente, 8 
231° Citropepsina Taricco (categoria), flacone x gr. 60! Taricco, Torino, via Carlo A1-| 13-11-1959 | 6394/A Id. 
. Per uso pediatrico berto, 29 i i 
232 Neuro Taricco (categoria), flacone x gr. 150 di Id. 3-11-1903 | .7109/A Id. 
sciroppo . x 
233 Bioplastol.(categoria), 10 fiale x 2.ce.. +... .|Ve-Bi, via Rosignago, Spinea, | 24-11-1960 |-13388/A Id. 
Venezia . 
234 Bioplestol (categoria), 6 fiale x 5 cc... ... Id. 24-11-1960 | 13388/A-1 Id. 
235 Dermovete, uso veterinario, pomata x gr. 50; pol-| Zambon, Vicenza, via Cappuc-| 13- 1-1950 | 2803 Id. 
vere x gr. 200 cini, 40 
236 Canfoedina con efedrina (categoria), 10 fiale x Id. 1-12-1961 | 19555/G 1d. 
1 cc. ' 
237 Canfecdina con cfedrina (categoria), flaocne goc- Id. 1-12-1961 | 19555/F Id. 
€86 x 25 cc.; flacone gocce x 50 cc. 
238 Cielostrepial, Natoncino x gr. 0,500 a tappo per-|Lisapharma Erba (Como), via| 13- 4-1961 | 13078 n. 3913/R 
| forabile von fiale solv. Licinio, 11 9/3/1964 
2359 Firucui Ds per uso veterinario (categoria), 3 fiale Id. 22-10-1959 | 10362/D Id. 
| x 50cc. x 000.000 UL 
240 Ficocal DI per uso veterinario (categoria), 5 fiale 1d. 22-10-1959 | 10362/C Id. 
po x 3 ce x 100.000 U.L i 
241 Firocal D3 (serie di categoria), per uso veteri- Id. 22-10-1959 | 10362/C-1 Id. 
nano, d liale x 10 co. x 200.000 UL 
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19-11-1959 8941/A n. 3913/R 
4/3/1904 
18- 3-1960 | 17032 Id. 


x 10 cc., 1 flacone x 100 cc. la A li 


243, Lavanita vaginale all’Acrifiavina, per uso Scan 
| nario, 2 flaconcini x gr. 5 


242, Fosfolisa per uso veterinario (CRICRONAN, 5 fiale jf.isapharma Erba (Como), via 

2AA, Sultfo-Lisa per uso veterinario, 10 compresse x 21-10-1959 | 16071 Id. 
gr. 0.5 

245| Tiocronlisa uso veterinario, 20 compresse x 5- 1-1961 | 18346 Ia. 
gr. 0,500 « 

246| Tiocronlisa uso veterinario, 5 compresse x gr. 5 ld. 5- 1-1961 | 18346/2 Id. 

247 Neo-Chinolerpene Cal, 6 supposte x gr. i ; Ceccarelli, e via G. Ca-| 14- 6-1961 | 18691 Id. 

ponsacchi, % 

248] Neo-Chinoterpene Cal, 6 supposte x gr. 1,30 . id. 14- 6-1961 18691/1 la. 
249) Yucutan, 30 compresse. 0.0.4 +4 + + + + | Falorni, Firenze, via G. Bechi,.]-22-12- 1958 14627 Id. 
n 3-9 
250] PueHlan, tubetto x 60 compresse... + +0» ! td. 9- 9- 1959 | 14627 Ia. 
251) Sympalol, 30 fiale x gr. 0,06 x 1 CC... +. Manetti & Roberts, Firenze, via 23- d- 1950 3268 £ ld. 

carlo Pisacane, I 
252 Esajornina, 24 COMPPESse 0.0... + e + «| Bruco, Genova, via Canevari,j  5-10-1958 1625 id 
246 E ; 
2531 Fosfosil, 10 finle x 2 ce., flacone- x 200 ce. 1. UTI 14- 2-1955 | 9737 Id 
254] Thiocalejon Bruco, 6 fiale x 3-6... .. ba. 13- 1-1949 | | 448/E ld 
2551 TRiocalcjon Bruco D, 6 Nale x 5 ce. ta. 13- 1-1949 | 448/D la 
256} Thiocale ejon. Bruco, 6 fiale x 3 ce.; 6 fiale x 5 cc.; la 27- 5-1946 | ; È 448 ld 
6 fiale x 10 c3, DI i 
257} Thiocalejan Bruco gquaiacaltalo, 6 fiale x 3 cc. 1a. 20-10-1949 | # 448/A ld. 
tipo bambini; 6 fiale x 5 ee. tipo adulti - nor- ° 
male: 6 fiale x 10 ce. - tipo adulii - forte 
258) Thioceilcjon Bruro C, 6 fiale x 10 ce. sa | Id. 13- 1-1949 448/0 1a. 
259 Wabistrep, fiala x 4 C@ XxX gr. 1, fiala x 20 ce. | Kabi, Stoccolma (Svezia), rap | 27- 6-1953 |‘ 7851 ld. 


O da pi presentata im Jralia dalla ditta 
Vitrum, Genova, piazza Lo 


lombo, 2 


260 Lismoierran, tubetto x 25 gr., tubelto x 10 gr. . .;Cremische Tempethof Preussa 
Temniler di Berlino, rappre. 
sentata in Italia dalla dita 
Zilliken, Genova, corso Car- 


bonara, 10/4-2 
261 Bismoterran, tubetto di comprese ld. . 23- 6-1958 | 139C0;A TCA 


23- 6-1958 | 13990 1a. 


262: 4illijodina B1 Fosforilata torte (categoria), 5 fiale! Zilliken. Genova, corso Carbo-!'26- 7-1955 405/13 ld. 
xd ce. x gr. 0,10 nara 10/4-2° : 
203 Bergafill, flacone x gr. 150 disinfettante . . . O.P.h.S., Messina, via da Fa | 3- 1-1953 | 7363 id. 
rina, n. 185 ” ; 
si Corticosteroto, 4 fiale x lee. x mer. 2 7 .. Belfanti, Milano, via Darwin, | 28- 2-1951 4549 Id. 
E n. 20 
ana Endofollicolina, gocce uso .perlinzuale 7 Id. 6- 5-1950 | 3346. ld 
2661 Endospermina, gocce x 50 ce., 6 fiale x 1,5 cc. . ld. 23- 5-1952 | 6500 Id. 
267| Flar- Epato vitaminico, 15 confetti . . . è Id. 23- 6-1958 ] 12438/A 14 
268} Flar-FEpato vitaminteo, 5 flaconi A x 10 ce. + 5 Id. 18- 4-1957 12498. 14 
fiaconi #8 di solvente ; . i, n 
269] Gelatina cemostatica. fiaconi x 20 cc., fiaconi x Id. 13- 1-1950 | 2783 Ia 
50 ce, Seo Ù 
270] Gineglandolo, fiacone x 50 cc. gocce . .... Id. 20- 6-1932 | 6573 Id. 
271} Ismalar, boccetta x 100 compresse . . 0... la. 6- 2-1952 5941 1a 
272] Liosiero antidifterico, boccetta x 2000 U con 1 ld. 6-10-1950 di 
fiala di solvente x 3 cc. sa ! N, ld. 
273| Liovaccino aborto epizoolico, 3 fiale x 5 cc. + sol. Id. 30- 1-1953 SARRI Id 
vente; 1 fiala x 5 cc. + solvente : i 3 ° 
274| Luleosterone, scatola x ‘3 fiale x mg. 2, scatola Id. 8- 6-1943 3: Id 
x 1 fiala x mg. 10: - Di 1 a0g È 
275| Paratormolo, 1 fiala x 10 ce., 1 Aacone x 5 ce. Id. 9- 4-1951 | 4736 Id 
tipo forte . | i < NE 
276| Prostilbene, 6 fiale x 1 cc. x mgr. 1... ... Ia. 6-12-1955 | 10643 Id. 


ci a (categoria), ‘20 compresse x ingr. 1. Id. 3- 3-1956 | 10643/3 Id. 
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278 Siero antidifterico anallergico di bre, fiala x 5] Belfanti, Milano, via Darwin, 19- 1-1956 | 10714/B n. 3913/R 
| ce, x 1000 U.I. n. 20 9/3 /1964 
279 Vaccino A germi vivi contro l'aborto epizootiro- Id. 24- 6-1960 | 3933/A4 Id. 
ceppo Buck 19 per uso veterinario (categoria), 
fiala x 1 dose, fiala x 2 dosi, 10 fiale x 2 dosì 
280 Vaccino ‘malrosso maiali uso veterinario, fiala x Id. 4- 8-1956 | 10682 Id. 
5 cc. 10 dosi; fiala x 2 cc. 4 dosi 
281. Vaccino ‘malrosso maiali uso veterinario, 5 fiale Id. 27-12-1955 | 10682 Id. 
x 1 cc. 
285! Virormolo, i fiale x 5 mer. . . . sl 14. 5- 6-1943 31 Id. 
283: Viroglandolo, flacone x 50 gocce, 6 fiale x Rocco. Id. 13- 4-1951 | 4765 Id. 
284: Bioterciclin, 10 capsule x mgr. 150 . . . +. . .|Bioter, Milano, via Valassina, | 8- 2-1961 | 18396 Id. 
| n. 45 4- 5-1961 
285. Risulpir, 24 compresse x mg. 500, 50 compresse ld. 16- 5-1962 | 16473 Id. 
| x mg. 500 
sa Risulpir, flacone x 100 cc. per sospensione pedia- Id. 1l- 6-1962 | 16473/A Id. 
trica 
287| ltisulpir categoria, flacone x 50 *c. per sospen- Id. 21-12-1959 | 16473/A Id. 
sione pediatrica; flacone x 200 cc. per sospen- 
sione pediatrica | | 
288 Pomnata oftalmica Far serie corlisone, tubetto | Farmila, Milano, via Bellezza, | 22-12-1951 | 5679 Ha. 
| gr. 3 pomata al 59% n. 15 
A 5 fiale x 2 ce. Gualdoni, Milano, via Cimaro-i 17- 7-1950 | 3623 Id. 
sa, 17 | 
290, Atirot B-6, 50 confetti tipo semplice Id. 19- 9-1958 | 3854 Id. 
291) Atirol B-6, 50 confetti tipo valerianato Id. -19- 9-1958 | 3854/A Id. 
292" Ematobiina Grulduni, flacone 30 cc. gocce; 19 fia- Id. 30- 6-1950 3537 Id, 
| le x 1 cc, 1° grado; 20 fiale x 1l cc. I° grado; 
10 fiale x 1 cc, 2° grado; 20 fiale x 1 cc. 2° gra- 
| do; 10 fiale x 1,3 cc. 3° grado 
293, P.V.P. Lofarma (categoria), fiala x 3 cc., fiala | Lofarma, Milano, viale Abruz-| - 4-1954 | 7280/A Id. 
| x 5 ce., fiala x 10 co, zi, 12 
294. P.V.P. Lofarma, fiacone x 250 cc. ar e Id. 19-11-1950: | 7280 Id. 
295. P.V.P. Rilurdo, fiala x 3 cc. Vee Id. 16- 4-1954 | 88931 Id, 
296 Colistasi, 15 confetti x gr. 0,70. È + 0 + + +] Neopharmed, Milano, Baranza-| 5- 5-1954; 8896 Id. 
| te di Bollate, via Pordoi 
297! Diabetorat, 10 compresse x gr. 0,50... Id. 19.. 4-1957 | 12465 Id. 
296) Lucolina (categoria), 5 fiale x 5 cc... .. Id. 25- 6-1958 | 12391/A-1 Id. 
299 Eucolina (categoria), 10 fiale x 3 cc. FAI Id. 25- 6-1958 | 12391/A Id. 
300: lucolina, 30 COMpresse . LL. 1a. 25- 6-1958 | 12391 Id. 
aan 20 compresse x 10 ME. . 0... Id. 14- 5-1960 | 16925 Id. 
2, Neodiuractin, 20 compresse x gr. 0,03... . Id. ‘27- 8-1959 | 15539 Id. 
n Nostamin, 20 compresse . 0.0... Id. 6-10-1959 | 15857 Id. 
304! Oxyphenon, tubo. x 20 compresse . . ..... Id. 9- 2-1952 | 5846 Id. 
805 Reumoplex, 50 «compresse . . . . rai s Id. ‘2-10-1951 | 5348 Id. 
306, Sulpirazina, flacone x 12 ‘compresse si Id. 20- 4-1959 | 15088 Id. 
307| Tecormina (categoria), 6 supposte x 0,5 gr. . Id. 17-10-1959 | 15769/A Id. 
308! Tecormina, 20 compresse x 0,2 gr... . 0... Id. 17-10-1959 | 15769 Hd. 
309! Tensitol, 20 compresse x gr. 0,5... . lg Id. 6-10-1959 | 15738 Id. 
310| Testopler, 4 supposte per adulti; 4 supposte per Id. 7- 1-1952 | 5791 Id. 
bambini 
1 Meticorien, 20 ‘ampresse x mgr. 5... +. . .|Schering, Mitano, via L. Man-| 29-7-1955 | 10274 14. 
pè cinelli, 7 
312 Sulfadimeta (categoria), 20 candeltte . . +. +. .| Savona medicinali, Parma, via] 6- 6-1951 2500 Id. 
| i Baganza, 2 
313. Anepaton, 5 supposte . dba S.I.R.T.-BBP, Pontedera (Pisa),j 2- 3-1959 | 10604/A Hd. 
I via N. Bixio, 50 
314! Arsenoiod (elio di categoria), 10 fiale x 1 ec, di} S.A.I.F.E., Reggio Emilia, via] 24-2-1959 | 14863/A-1 14. 
2° grado Guido da Costello, 25 
318; Arsenoiod (categoria), 10 fiale x 1 cc. di 1° grado Ja. 24- 2-1959 | 14868/A Id. 
316. Arsenoiod (serie di categoria), 10 fiale x 1 ee. di Id. 24- 2-1959 | 14863/A-2 Id. 
S° grado 
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817| Arsenoiod, flacone x gr. 20 gocce S.A.I.F.E., Reggio Emilia, via! 24- 2-1959 | 14863 n. 3913/R 
Guido da Costello, 25 9/3/1964 
318: Bronchio della ditta Fagos, 30 pastiglie gommose Id. 13- 8-1958 112/A Id. 
ail’efedrina; 22 pastiglie espottoranti balsami- 
che; 40 pastiglie espettoranti balsamiche 
319| Bronchio della ditta SA.I.FE., flacone x gr. 200; Id. 13- 8-1958 112 Id. 
flacone x gr. 225 di sciroppo con efedrina-tipo 5- 4-1960 
semplice 
320/ Bronchio della ditta SA.I.F.E., flacone x gr. 225 Id. 5- 4-1960 11°/C Id. 
di sciroppo creosolo 
321' Calcio Fagos (categoria), 36 cialdoni . Id. 31- 7-1957 128/B 1d. 
322! Calcio Fagos (categoria), sciroppo x gr. 200 1d. 31- 7-1957 128/A Id. 
323' Calcio Fagos (categoria), flacone granuli x Id. 31- 7-1957 128/C 1d. 
gr. 100 
324| Calcio Fagos, 10 fiale x 5 cc. Id. 31- 7-1957 128/1 1d. 
325' Calcio Fagos, 5 fiale x 10 cc, Id. 31- 7-1957 128/2 Id. 
326 Calcio Fagos, 10. fiale x 2 cc. Id. 31- 7-1957 128 10. 
827: Litiodina, flacone x gr. 200 Id. 18- 7-1958 | 14062 Id. 
328. Magnesia della ditta SA.I.F.E., busta x gr. 13, Id. 65-11-1958 | 14449 Id. 
scatola x gr. 18, fiacone x gr. 70 . 
329| Neopurgina cachets, 2 cachets . IA. 21- 8-1957 | 12903 Id. 
330; Peptofosfina, flacone x gr. 200 Id. -— 2-1957 | 12107 Id. 
331| Perle del Garda, 15 perle, 40 perle . s gras Id. 12-12-1958 | 3393 Id. 
332] Gastralgina, 20 compresse . . . È, A Angelini, Roma, via Amelia, 70} 13- 8-1952 6819 Id. 
333: Gential (categoria), 6 ovuli alio 0,5 % st Biomedica internazionale, Isti-| 15- 7-1957 | 12770/A Id. 
tuto di ricerche e applicazioni 
biologiche, Roma, via Tibur- 
tina km. 15° 
834 GCential, tubo x gr. 30 di gel. allo 0,5% Id. 15- 7-1957 | 12770 Id. 
335 Infundin, 2 fiale x 1 cc. WRC Burroughs Wellcome, Londra, } 8- 3-1952 | 6014 1d. 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Wellcome Italia, via Pe- 
l tronella 22/24, Pomezia ({Ro- 
i ma) 
336. Vitamina B1 Filippi, 5 fiale x 1 cc. x mg. 5 Filippi, Roma, lungotevere del-| 24-10-1962 | 20046 Id. 
3 la Vittoria, 5 
337; Vitamina BI Filippi, 20 compresse x mg. 3 Id. 24-10-1962 | 20046/A 14. 
338 Vitamina BI Filippi, 3 fiale x 1 cc. Id. 24-10-1962 | 20046/1 Id. 
339! Antiparkinson-Klahn, 50 compresse , Hoffmann - Lampis, Roma, via) 7- 5-1957 | 12520 14. 
Tiburtina, 1233. 
340: Atoripan, 6 fiale x 2 cc., 6 fiale x 3 cc. . . , Consorzio neoterapico naziona-| 17- 7-1945 172 Id. 
I le, Roma, via di Priscilla, 101 
341! Atoripan, 6 fiale x 3 cc. . siro fd Gata Id. 24-11-1956 172/1 Id. 
342; Cardiovanil, 3 fiale x 2 cc. . atei a de Hoffmann - Lampis, Roma, via| 5-10-1956 | 11611 Id. 
Tiburtina, 1233 i ' 
343 Cluporubrin, 6 fiale x 1 cc. , Les ae a Id. 7- 4-1959 | 15021” Id. 
944 Frinobil, 10 compresse x gr. 2... Id. 19- 1-1957 | 12077! Id. 
345° Mepro-Sermalin, 30 confetti x gr. 0,5. . . . Id. 8- 1-1959 | 14658 14. 
346| Mioelastina (categoria), 6 supposte x gr. 1,5. . Id. 7- 5-1962 | 19827/A-1 Id. 
6- 8-1962 cn 
347\ Pupy-Dent, flaconcino x 10 ce... 4.6. +, Id. 2- 9-1953 | 8037 Id. 
348| Rettoluran, 6 supposte x 200 mg. . . 6... . Id. 3-11-1961 | 17470 1d. 
349| Rettofuran, 6 supposte x mgr. 100. . è 4 e è. Id. 3-11-1961 | 17470/1 Id. 
350! Sedazîna, 30 confetti... . 0.060 0 è + Id. 20- 8-1959 | 15458/B Id. 
351! Sedazina, 10 supposte x gr. 1,5... 6% 6 ++ Id. 20- 8-1959 | 1545$/A Id. 
352) Tirco Sermalin, 20 confetti x gr. 0,35 adi Id. 7- 3-1960 | 16997 Id. 
353| Dicrysticin 400, flacone x i dose + solvente » .|Squibb, Roma, via Salaria, 716) G-11-1957| 5971 Id, 
354) Sanimal per uso veterinario, 1 flacone di solu-| Colli, (Sondrio), Sondalo 14-12-1959 | ‘15801 Id. 
zione per uso esterno 0 Sria 
355) Ru-Gas vete, uso veterinario, 6 capsule tipo|Vete, Cavazzale (Vicenza) via] 30- 9-1961 | 2728/1 Id. 
equino È Giuseppa Roi 
356) Ru-Gas vete, uso veterinario, 6 capsule tipo Id. 30- 9-1961 | 2728 Id. 
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957 Callifugo Dorico, flaconcino x 10 ce... . . .| Angelini, Ancona, via Flami-i 1- 9-1956 | 11569 n. 3917/R, 
nia ill 15- 6-196£ 
959! Antipuimina con efedrina, uso veterinario, 8 fiale; Lisapharma, Erba (Como), vial 23- 4-1956 | 9644/E Id. 
x 2 co. (categoria) Licinio, 11 
359) Antipulmina con efedrina, uso veterinario, $ fiale ld. 23- 4-1956 | 9644/D 1a. 
x 1 cc. (categoria) 
360| Arsinal, per uso veterinario, 5 fiale x 10 cc. (2° Id. 7- 3-1960 | 16918/1 Id. 
grado); flacone a tappo perforabile x 100 cc. - 
961! Arsinal, per uso veterinario; 10 fiale x 1 ce. (°| - 1d. i 7- 3-1960 | 16918 1d. 
grado) 
362/ Lisabutina, 10 supposte . . . A Re . Hd. 4- 3-1955 9827 Id. 
36g] Lisabutina BI, 10 supposte con "it, ‘Bi LR DEI Id. 4- 3-1955 9827 Li. 
3g4| Lisacaina per uso veterinario, 5 fiale x 10 cc. . Id. 12- 1-1960 | 16663/2 14. 
365 Lisacaina per uso veterinario, 6 fiale x ò Co. . » Id. 12- 1-1960 | 16663/1 Hd. 
36g! Lisacaina per uso veterinario, 5 fiale x 2 cc. . . Id. 12- 1-1960 | 166653 Hd. 
| 9g7| Vitamina D2 Farge, 1 fiala x 600.000 U.I., solu-!Farge, Genova, via Tortona, 12| 15-10-1952 | 7170 Id. 
ziòne alcoolica ; 
368 Vitamìna: D2 Farge, 1 fiala x 600.000 U.r., so.u- Id. 15-10-1952 7170 Id. 
zione oleosa 
369; Vitamina B1, 3 fiale XML a e IA. ” 23- 8-1955 7612/B 14. 
370 Vitamina B1, 3 fiale x mgr. 50.0.0606 è +.» ld. 16- 4-1953 7612 14. 
g71| Oncodin, flacone x 300 ce... . . +. + + -| Zilliken, Genova, corso Carbo-| 5- 8-1955 | 50233 Id. 
Ra : | nara 104/2 
972] Evitina, 20 compresse tipo normale . . + + + -jlaboratorio farmaceutico C.T.,| 18- 9-1950 | 3863 Id. 
Sanremo (Imperia), via Dante 
. Alighieri, di 
373 Vibitina, 20 compresse x gr. 0190... +. + 14. | 1- 7-1947 683 Id. 
ggal Vibitina, 6 tale x 1 cc. x mgr. do. . . . ol 1d. 22- 9-1955 | 683 Hd. 
g75| Levelmicina, fiacone x 500.000 U.I. con annessa! Gellini, Aprilia (Latina), via| 20- 8-1959 | 15513 td. 
fiala solvente Nettunense lm 20,300 
376 SA i fiacone x 500.009 U.LI. + fiala sol. Id. 20- 8-1959 | 15599 Id. 
ven 
377) Velmiss, 32 confetti ..0.0. 0... +. + + + »| Bertelli, Miano, via Maiocchi, 6] 29- 8-1959 | 15549 Id. 
3g ca 1 flacone x 270 gr. di sciroppo pari a| Cassia, Milano, «ia Mac Mahon] 29- 8 1959) 8 74 1A 
nr . n. 49 
g79| Calcio complesso F, 10 fiale x 1,5 ce.; 5 fiale x | Halseber, Milano, via Calatafi-| 17-10-1953 |! 8164 1d. 
1,5 cc.; 10 supposte . mi, 5 
380 Calcio complesso F (categoria), flacone x gr. 200 Il. 26- 5-1954 Ì 8164/A 1d. 
381 Visucidin già Ofcidina, flaconcino x 10 ce... . Id. 8- 2-1962 15904 1d. 
ggo| Visucidin giù Ofcidina, fiaconcino x 15 CC... . Id. 30- 9-1959 1590t Iì. 
383 Visucidin pe Ofcidina, (categoria), tubo pomata Id. 30- 9-1959 ! 15904/A 14. 
x gr. 1 Ì 
gg4| Antipiretossina, 3 fiale x 2 cc.; 3 fiale x 5 CC. .|La.Chi.Lo presso Lab. G. Man-| 3- 9-1949 231: Id. 
zoni, & C., Milano, via Vela, 5 
385) Bonavil BI, 3 fiale x 2 cc. x mgr. 25... . 19. 20- 4-1959 2425 Id. 
ggg| Metadin, 50 compresse confettate x mgr. 1 . . 1A. 27- 1-1958 | 13461 ld. 
gg7| Teojodina, 20 coripresse . . . . de Coda ee Id. 13- 8-1958 3053 Id. 
ggg] Tcojodina (categoria), 6 fiale x 3 CC... . +.» Id. 13- 8-1958 | 3053/A Id. 
ggg| Filofosto, 1 flacorie' x gr. 180... . + + + «| Lab. chimico Giambellino, dii 20-11-1944 96 Id. 
C. Bernardinelli, Milano, via 
di ; Giambellino, 64 
390| Carbolac (già Provit), uso veterinario, 12 com-|wMaccagni, Milano, via Ercole| 10- 7-1952 | 6603 Id. 
presse Ricotti, 15 
391) Cronazil Barbilurico (categoria), 6 supposte . .|Maggioni, Miiano, via G. Co-| 22- 9-1958 | 14200/A Id. 
AE lombo, 40 
392| Cronaxil Barbitvrico, 20 tavolette... ... Id. 22- 9-1958 | 14200 Id. 
393| Lidador anti allergico, 10 compresse . ..... Id. 3-12-1958 | 14605 Id. 
394| Myoparkil. 25 tavolette; 50 tavolette . . . . . .| ld. 11- 1-1956 | 10709 Id. 
395) Vita B2, flacone x,,15 ce. . . . NEO: Id. 7- 2-1951} 1033/A . 1d. 
396! Vita D3 Maggioni; flacone dosivit x 15° Ce Id. 1- 8-1951 5155 H. 
397) Vita A Maggioni, flaconcino x 5 cc. gocce; Rueone Id. 3- 7-1951 5063 Id. 
x 15 cc. con tappo perforabile 
398] Vitamina IK Maggioni, flaconcino x 13 ce... +. Id. 1- 3-1951 1032/B Id. 
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399. Vita PP Maggioni, flacone x 15 cc. dosivit . Maggioni, Milano, via G. Co-| 17- 7-1951 5114 n. 3917/R 
” - lombo, 40 15- 6-1934 
400° Vita CI, flacone x 15 cc. ETTORE STA 1d. 6- 2-1951 824/4 ld. 
401; Vita H1 Maggioni, 5 fiale x 5 cc., 25 compresse ld. 19- 7-1951 5144 ld. 
402, Vita B1 6 Maggioni, flacone x 15 cc. Id. 3- 7-1951 | 5087 Hi. 
403] Vita E Maggioni, flacone :15 ce... .. 0... Id. 26- 6-1951 | 5075 Id, 
404 Vita B?2. 6 fiale x 2 cc. x mgr. 5; 6 fiale x 2 cc. Id. 10- 1-1948 | 1033 Id. 
x mer. 10 
405} Bi.Tar già Bitan, 5 fiale + 5 fiale diluente ritar-| Norton farmacontici,  Milano,| 13-12-1960 | 18053 Ha. 
danta via Manzotti, 16 
406: Madecassol, 3 fiale x 25 mg. con annessa fiala | Ravizza, Milano, via Panno- | 31-10-1959 | 16222 Id. 
solvenie x 5 ml. nia 2 | 
407' Predmicin, flacone x 2,5 cc. . % Id. 11-19-1956 | 11744 Id. 
408, Predmicin, tubetto -pomata x gr. 2,5 1a. 11-10-1956 | 11744/A 1A. 
409: Siriserpin, 5 fiale x 1 cc. x 1 mgr. Id. — 2-1960 | 16721 Id. 
410 Rucianit Sap (categoria), 20 supposte +. +| Sap polichimica, Alilano. piaz-| S- 9-1954 141L/A ld. 
i zale Agruppa, i 
411| Broncopic®a (categoria), 2 supposte . P A S.P.A. Milano, via Biezla, 8 17-12-1957 | 12647/A Ia 
412: Vetero secondal, 5 losanghe x gr. 5 1d. 27- 9-1958 | 14194 Ja. 
413 Pregnopan, fiala x 10 cc. x mgr. 50 x 1 ce. Tiher, Roma, via P. Colletta, 5| 19- 7-1956 | 11376/1 Id. 
414 Calciolosfamin rettale, 6 supposte per adulti; G| Torre, Milano, viale Forlanini -— 4-1952 443/A ld. 
i supposte per bambini n. 15 
415 Eutensina sedativa, 40 confetti . Id. 14- 8-1951 433/A Id. 
416 Karastro, 40 confetti 3 Id. 10- S-1952 | 603} lu 
417 Panenierico, tubo x 40 confetti . è c n Id. 28-12-1951 5759 Id 
418: Licaran, 6 fiale x 2 cc. E RR a e Unione chimica italo belga, Mi-| 24- 6-1963 | 17264 Id. 
| | lazio, via Osoppo, 4 
se 10 compresse . . , NET Milano, via Tortona] 11- 6-1948 1353 Id. 
n. 14 
420. Bilkones, 6 supposte . . p > N 11-11-1949 2625 Id. 
421! Adeol, 30 capsule . . i p PRA Milano, via Zambe-| 20- 5-1943 29 Id. 
letti, 12/14 
422! Arsenobromotoniche, solizione flacone x 165 gar. | Id. 19- 7-1951 | 5143 Id 
423: Broncal, flacone x g&r. 185 | Id. 7- 5-1951 | 4847 14. 
424; Corief, 25 compresse x 10 mgr. x , ‘ Uprohn Company Kalamazoo, | 24- 4-1956 | 11085 lu 
| Michizan USA, rappresentata 
in Halia duila ditta Zambeilet. 
| ii di Milano, v:a L. Zambe- 
letti n. 12/14 | 
425 Cortef, tubo odontoiatrico x gr. 3,9 a!l'19% (ca- ld. 24- 4-1956 | 11063/A Id 
tegoria) 
426! Cortef (categoria), ‘ubo x gr. 3,9 Id. 24- 4-1956 | 11065/B la. 
427| Cortisone acetato 'categoria), flacone x_ 20 ce. Id. 11- 5-1955 | 9288/A ld. 
x 25 mg. Li - 
. 428! Cortisone acetato, 20 compresse x mgr. 25. Id. | 15- 9-1954 | 9288. 19 
429, Zetacillin complec Zambeletti, flacone x 50 cc.|Zambeletti. Milano, via Zam-| 29-10-1935; | 82009/C Id 
(categoria) beletti, 12/14 
430; Eupasal calcico, 6 fiale x 10 cc. al 10% Stholl, Modena, via Giardini| 14- 3-1959 3018/A Id. 
n. 307 
431| Eupasal calcico cachets (categoria), 50 cachets Ia. 39- 7-1953 | 3018,/B Id. 
x gr. 0 
432: Fosfojodarseno Calosi, 12 fiale x 2 cc. per bam-: Cutolo Calosi, Napoli, via Pie-| 77-12-1950 4272 Id. 
bini; 12 fiale x 2 cc. per adulti tro Castellino, 111 Vate 
433! Fermenti lattici vitaminizzati, 10 fiale x 3 cc.; 6&| Istituto sieroterapico italiano, | 11- 4-194G 426 Id. 
fiale x 10 cc. Napoli, via S. Giacomo dei 
Capri, 60 e 
434| Nicometil acido, 20 compresse, 10 fiale x 2 cc. Laboratori Cozzolino, Napoli, | 15- 9-1954 | 9316 Id. 
via delle Brecce, 145 
435; Naopatol, 10 compresse, 4 compresse . . . . .|Gentili, Pisa, via A. Mario, 5 18-11-1955 | 10357 © Id. 
436: Propamina, 20 compresse x mgr. 3 (categoria 12); Ia. 15- 6-1943 giu Id. 
6 fiale x 1 cc. {categoria 22) | 
437! Acido nicotinico, 25 compresse x 0,05; 10 fiale x | Guidotti, Pisa, via Trieste, 40 23- 2-1949 | 1779 Id. 
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438 .intivert, flacone x 30 confetti . .... Guidotti, Pisa, via Trieste, 40 1- 8-1959 | 15418 n. 3917/R 
| 15/6/1964 
439) Anzine, 50 confetti... ..0.L 644 Id. 7- 5-1959 | 13889 Id. 
440! Avizima, 3 fiale x 5 cc.; 6 fiale x 2 cc. Id. 14- 1-1952 5848 Id. 
44] Diabesulfa, 40 compresse x mgr. 250 Id. 21-10-1959 | 15382 Id. 
442 Diiodotirosina. Guidotti, 20 compresse . 1d. 14-10-1947 907 Id. 
443 Epamina Vit, 6 fiale x 5 cc. Id. 12- 9-1959 |  8630/A Id. 
444 Epamina Vit, flacone x gr. 200 Id. 12- 9-1959 8630 Id. 
445 Guidocillina, 8 confetti, flacone x 20 cc. Id. 4- 8-1854 | 9201 Id. 
446 Guirazina già Serpazina, 20 confetti . . . . Id. 26- 8-1955 | 10114 Id. 
10346 
447! Mandoto, 1 flacone . . ; Id. 21- 9-1959 | 2408 Id. 
448 Nicotinamide, 10 compresse x 0,20, 10 ‘fiale x 2 Id. 29- 4-1949 | 1780 Id. 
ce. . 
449 Obligen, 20 capsula . . na Lente ciel care Id. 11- 1-1957 | 12075 Id. 
450; Istofano con’ vit. C (categoria); 30 confetti Id. 23- 6-1954 | 2005/A IA. 
451 Jodarsenico, 1 flacone x gr. 250 sich Id. 10-11-1956 | 11832 Id. 
452, Sciroppo composto agli ipofosfiti della ditta Id. 2-10-1956 | 11324/C Id. 
Guidotti, con stricnina per diabetici, flacone x 
gr. 180 (categoria) 
453, Sciroppo composto agli ipofosfiti della ditta Id. 25- 6-1956 | 11324/B Id. 
Guidotti, senza stricnica per diabetici, flacone 
x Sr. 180 (categoria) 
454 Sciroppo composto agli ipofosfiti della ditta Id. 25- 6-1956 | 11324/A Ia. 
dott. Guidotti, senza stricnica, flacone x gr. 
180 (categoria) 
455: Sciroppo cCompasto agli ipofasfiti. della ditta Id. 25- 6-1956 | 11324 Id. 
dott. Guidotti, con stricnina, flacone x gr. 180 
456) Sulfamitol, flacone x 10 gr.-per ogni tipo . Id. 15- 9-1949 2446 Id, 
457| Tiosecolo fiale. 5 fiale x 10 cc. . . .°. Id. 20- 4-1951 | 3418/A Id. 
458) E. Complero, 6 supposte S.I.R.T. - B.B.P., Pontedera (Pi-| 30- 5-1956 | 11192 Id. 
c sa), via Nino Bixio, 30 
459 Persicor già Dilcor, 30 compresse . . . . Ia. 4- 8-1960 | 17490 Td, 
460: Persicor giù Dilcor (categoria), 10 fiale x È co. ld, 4- 8-1960 | 17430/A Id. 
per via endovenosa 
461] Persicor già Dilcor, 12 supposte . . . . gni Id. 4- 8-1960 17430/B Id. 
462] Temporitina già ‘1empovit, 5 fiale x meg. 500 Id. 21- 9-1960 | 17322 Id. 
+ 5 fiale x 3 cc., solvente | 
463] Rubraneurina Sossi, 5 fiale x 2 cc. + mg. 100] Sossi Dios, Pisa, via Cardinale| 9_ 21963 9501/4 1d. 
+ gamma 1000 Maffi, 36-38 
464) Nembutal, 25 capsule x 0,03 gr.; 100 capsule x | Abbot Laboratories North di! 13- 5-1952 2690 Id. 
0,03 gr. Chicago - USA, rappresentata 
in Italia dalla ditta Abbott 
Laboratories Italia - Roma, 
via Salaria, km. 13 
465) Aminopenil (categoria), flacone x 10 compresse |I. C.A.R., Roma, via Guido| 94_ 21955 8500/A Id. 
x 200.000 U.I. D'Arezzo, 3% 
4661 Erul, 30 discoidi x gr. 20 Id. 19-11-1957 | 10214 Id. 
467| Glusanina, 20 compresse x mer. 500; ‘50 compres- Id. 3-11-1958 | 13241 Id. 
se x mer. 50 
468| Neoglusanina, 20 compresse; 50 compresse . Id. 11-12-1958 | 14593 Id. 
469° Fsabeta, 5 fiale x 2 cc. x mg. 30. . Istit. biochimico nazionale, Ro-| 16-12-1958 14585/1 Id. 
. ma, via F. Datini, 18 ; 
470! FEsabeta, 5 fiala x 1 ce. x mg. 10. Id. 16-12-1958 | 14585 Id. 
471| Urto vitaminico BI (uso veterinario), fiaia- x 10 Lab. farm. reggiano, Reggio] 30- 8-1952 | 6905 Id. 
ce.) 5 fiale x 2 cc. Emilia, viale Risorgimento, 30 
472 Urto vitaminico D2 (uso veterinario), fiala x Id. 30- 8-1952 6906 Id. 
500.000: fiala x 1.000,000; fiala x 3.000.000 
473 rio vitaminico Bi + C (uso vetcrinario); 5 fiale Id. 12- 5-1953 | 7819 Id. 
x d CC. i 
474! Urto vilaminico PP {uso veterinario), fiala x 10 Id. 30- 8-1952 | 6907 Id. 
ce.; 5 fiale x 2 co. 
475) Vitamina C (per uso veterinario), 5 fiale x 5 ce. Id. 7- 8-1953 | 7526 Id. 
x 0,50; fiala x 25 ce. x 2,5 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 222 del 10 settembre 1964 15 


OE A n 
(>) 
È Data Numero Numero 
D iN ez 
È SPECIALITÀ MEDICINALI RO * di Ti 
Ue) serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione |decreto revoca 
ZzZ 
476) Urto vitaminico E (uso veterinario), fiala x 5 cc.;|Lab., farm. reggiano, Reggio| 3- 9-1952 | 6879 n. 3917/R 
5 fiale x 2 cc. Emilia, viale Risorgimento, 30 15- 6-1964 
477: Descleran, 30 compresse . . . < 0 + + +|S.A.R.M,, Roma, via Matera, 1| 26-10-1951 | 5506 Id. 
478. Tussilisin, 10 compresse; 20 compresse . . + .!Tiber, Roma, via Pietro Collet-| 21-12-1959 | 16570/A Id. 
i ta, 5 
' 
479 Nevrotonico, flacone x gr. 150...» + è Colli, Sondalo (Sondrio), via| 30- 4-1957 | 12472 Id. 
Roma, 1 
480, Nevrotonico, 6 fiale x 3 cc. e 0 6 0 0 0 0 Id. 30- 4-1957 | 12472/£ Id. 
481} Ferrarsina (categoria), 10 fiale x 2 cc. . . +. .|Lab. biochimici riunìti, Torino, { 11-12-1956 | 10097/A Id. 
via Bordonecchia, 20 
482! Neo-larovete (uso veterinario), flacone x gr. 200| Zambon, Vicenza, via Cappuc-| 22- 9-1962 | 18419 Id. 
cini, 40 
(6046) 


UMBERTO PETTINARI, direttore 
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